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Gemeente Nissewaard - Verleende standplaatsvergunning - W.C. Maaswijk, 
Spijkenisse 

De gemeente Nissewaard heeft een standplaatsvergunning verleend voor onbepaalde tijd voor het in¬ 
nemen van een standplaats voor Vietnamees eten. 


Waar 

W.C. Maaswijk, 3207 KG Spijkenisse. 


Wanneer 

3 dagen, dinsdag, woensdag en zaterdag. 


Datum besluit 
14 juni 2016. 


Bezwaar 

U kunt tegen dit besluit binnen 6 weken bezwaar maken. Doe dat per brief. Vermeld daarin: 

• de datum van de brief 

• uw naam en adres 

• uw bezwaren 

• het nummer van het Gemeenteblad van deze kennisgeving (rechtsboven in deze bekendmaking). 
Onderteken het bezwaarschrift en stuur het naar: 

Gemeente Nissewaard 
de burgemeester 
Postbus 25 
3200 AA Spijkenisse 


Als u bezwaar maakt kunt u om uitstel van dit besluit vragen. Dit heet een voorlopige voorziening. U 
dient hiervoor een verzoek in bij: 

de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam 

Sector Bestuursrecht 

Postbus 50951 

3007 BM Rotterdam 


U kunt het verzoek ook indienen via http://loket.rechtspraak.nl. U heeft hiervoor DigiD nodig. 
Let op! Het aanvragen van een voorlopige voorziening kost geld. 


Meer weten? 

Wilt u meer weten over de verleende standplaatsvergunning dan kunt u telefonisch contact opnemen 
met de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving via telefoonnummer: 14 0181. 


1 


Gemeenteblad 2016 nr. 80916 22 juni 2016 




